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‘THIS 1S UNEVALUATED INFORMATION __ .... 


THIS COCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE 
OF THE UNITED STATES WITHIN TNE MEAHING OF THE ESPIONAGE ACT SO 
U.S. C.. 20 AND 32. AS AMENDED. [15 TRANSMISSION OR THE REVELATION 
OF 17S CONTENTS 18 ANY MANME® TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PRO- 
HIBITEO BY Law. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED. 
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The inclosed copy of 2 report about a trip tc the factories of tas 
Pribor in the East Zone is sent to you for retention in the belie 
it may be of interest to you 
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Bericht 


Schiffer und Budenberg, mag ae 
Steife und Hartung, Qucedlinburg 3 A.-G. Fribor 
Siemens und Halske, Chemnitz 

4uttenwerk Thale 


Sveiemann und Volff, Zwickau &%A.-G-label 
Die AT 
ae ae gebert: newerdi 
solator zu _ Kabel’ 
AT 
AT 
AT 


Zweck @er Reise war, den Sfa@and der Sntwicklung bei den 
Tabriken der A.-G. Pribor kennenzulernen und nach einer 
Besichtizung der Fabrikationsréume Pabrikationserfahrungen 
auszutauschen. 


Yon dem umfangreichen Programm der mechanischen wleb- 
gerite und Armaturen (hauptsichlich fir Jirmetecunik) 
interecsieren uns besonders elektrische Thermometer 
und Anzeigeinstrumente. 

Auf diesem Gebiet werden heryvestellt: 


1. Jiderstands thermometer und Thermoelementey ; 
mit Schutzarmeturen zum tinbau in Rohrleitungen und 
Behilter sowie zum Sinbau in feuchte,staubige wcume baw. 
im Freien. 


Die Viderstands- bzw. Thermoelementedrénte sowle 

die Ausgleichsleitungen werden von Hereus oder Degussa 
aushler Yestzone bezogen.Die xeramischen Seuutzronre 
lie®ert Siemens-Neuhaus (A.-G. Isolator) 


Drehspul- LeBuerk, 


er 
mm oder in Rundprofil- 


in ®lachprofilgehiuse 96 x 19 


2, Anzeigegerite mit Kreuaspul- od 
6 2 
gehduse 105 x 258 mm. 


Der Jiderstand der Drehsyulinstrumente betragt ca.150 Ohm 
pro Millivolt.Fiir beide Me8werke wird dér gleiche ge- 
sinterte Oerstitmaznet von den Werrawerken verwendet. 
Seine Induction im Luftspalt betrigt ca.2000 Gau8.Das 
ative Ma»netmaterial ist auf beiden Seiten ces Luf t- 
spaltes verteilt.Im Ubrizen Hhinelt seine Form unserem 
Ginhsitsmaznet.Trotg seiner guten Induktion ist er fur 
runde Schalttefelinstrumente nicht zu verwenlen,da der 
Drehpunkt des Me8werkes zu weit vom oberen sand envfernt 
Liegt.Dadureh wiirde sich eine au *leine Zeiger- und 
Skalenlinge ergeben.Versuche mit Innenkernma-neten sinc 


unbefoledigend ousgefallen. 
y 3 
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aus -efallen.ver notwendige sinusfdrmige Verlauf war vei gesintertem 
Innenkernmazneten nicht mit gentigender Genauigkeit zu ernalten. 


3, Bin- und Sechefarbenscureiber, 
mit Drehspul- oder Kreuzspul- NMe8werk. 


Nie Schreibbreite ist beim Einfach-Punktscnreiber 70 mm, beim 
Sechsfach-Punktschreiber 100 mm.Als Antrieb dient ein handauf— 
gezogenes Uhrwerk,dasf aus Glashtitte geliefert wird, oder ein 

x Sychronmotor, den die AEG-BrunnenstrafeMliefert. Uber letzteren 

west-Berlin wird genau wie von uns geklagt,da® die vorgeschriebenen Drehmo- 
mente nicht eingehalten werden,auBerdem treten hiufig Durchscnlége 
auf. Die Umschaltungmm der Me3stellen erfolgt doppelpolig mit einem 
Yollektorumschalter mit Mqelmetall-Lamellen und -Biirsten. 


4, MeS8stellen- Umschalter ftir 6 Messtellens 
Br besitzt fur jede Me2stelle Menrfachkontakte aus gexreuzten 
Platindriihten, die auf dem Kontaktfedern aus Walzbronze durch 


PunktschweiSung befestigt sind.Die Walzbronze liefert Hettstedt (S46) 


5. Temperaturregler 
mit Kreuzspul— oder Drehspul- MeSwerk. 


Der Magnet ist der gleiche wie beim Anzeigegerit.Das Tiefprofil- 
gehiuse hat die Abmessungen 114 x 210 mm. Der Antrieb erfolgt 
durch Synchronmotor. Die Abtastfolge ist 15 s, die Schaltleistung 
der Quecksilberschaltréhre ist 6 A. Bei Kurzgschlu8 oder Unter- 
brechung des MeBstromkreises erfolgt Abschaltung der Schaltrohre. 


Die monatlichen Lieferungen betragen: 


220 Anzeigegeréite | 
300 Temperaturregler 
80 Punktschreiber. 


Als Verkaufspreis gilt der Listenpreis von 1944( 2uschuB waren ) 


Die Auftrige aus den Oststaaten sind verhiltnismi8ig gerimg und 
erstrecken sich nur auf hochwertige Spe¥zialgeriite. Nach den West- 
staaten kann praktisch wegen zu hoher Preise nicht exportiert 
werden. In der Ostzone ist die gesamte Erzeugung nur mit groBen 
Schwierigkeiten abzusetzen. Es wird wegen mangelhafter Z,,sammen- 
arbeit mit den Planungs.tellen der DVK geklagt. 


Die Materialengpiisse sind die gleichen wie in AT. Lagersteine, 
Spiralferdern, civ.EHinbauteile und Spezialmaterialien miissen aus 
der Nestzone bezogen werden. Sie werden aus dem Erlos des Umsatzes 
einer eigenen Vertretung in der Westzone bezahlt. Die FPabrikation 
der Uhrwerke, die bisher aus dem Schwarzwald bezogen wurdey, hat 
vor kurzem in Glashtitte mit groéBeren Stiickzahlen begonnen. Um den 
BngpaB Thermoelemente in der Ostzone 2u beseitigen, hat die 
zentrale Entwicklungsstelle der A.-G- Prhbor im Gebiude der ehemal. 
Knorr—Bremse, Berl.~Lichtenbergr einen Entwicklungsauftrag auf 

ihre Herstellung erhalten. Man hofft, im 4.Quartal 1949 mit der 
Fabrikation von Thermoelementen beginnen zu konnen. 


Auf dem Entwicklungsgebiet ist ftir Schéffer und Budenberg sehr 
viel nachzuholen, da der Kontakt mit dem Ausland, namentlich 


mit dem auf dem Gebiet 
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Gebiet der Waemetechnik flihrenden Amerika, lange Jahre unméglich 
war. Um eine erfolgreiche Hntwicklung betreiben zu kénnen, hat 

oe die A.-G. Pribor in Berlin die obengenannte Entwicklungsstelle 
unter der Leitung von Her'rn Direktor Schréder geschaffen.Zwecks 
Besprechung gemeinsam ineressierender Mntwicklungsfragen ist eine 
Fiuhlungpahme mit dieser Entwicklungsstelle notwendig. 


Steinle 
Il. Sbedt#ee und Hartung, Quedlinbureg. 


SSS SS Sl lS SS SS SS lS SS SS Tl SS SS lS SS SS 


Hergestellt werden: 


mechanische und elektrische Thermometer, 
mechanische und elektriwdhe Temperaturregler, 
Druckregler und 

Mengenmesser,. 


Fir die Widerstandsthermometer und Thermoelemente gilt das 
gleiche wie bei Schiffer und Budenberg, Die Thermoanzeigeinstr. 
werden ftir Schalttafeleinbau mit 160 mm @ und als Rundprofil- 
instrument sowohl mit Kreuzspul~ als auch mit Drehspul—MeBwerk 
gebaut.Die MeB8werke werden vorliufig noch mit hufeisenfdrmigen 
Chromstahl-Magneten gebaut, die aus Bestdnden aus den Vestzonen 
stammen. Ein Ersatz durch moderne Waznete, evtl.auch Innenkern- 
magneteX ist geplant. 


Die elektrischen Temperaturregler werden ebenfalls mit Kreuzspul- 
oder Drehspul-— MeBwerk in Rundprofilform gebaut.Dieses Gert ist 
dem Temperaturregler von Hartmann und Saba eee 

mn 


Als registrierende Gerite ftir Temperaturmessungen werden Hin- und 
Sechsfarben-Punktschreiber mit loo mm Schriebbreite geliefert. 
Beide Geriite kénnen Freuzspul- oder Drehspul—MeBwerk erhalten. 
Die monatliche Erzeugung betriigt ca.80 Stlick. 


TII. Siemens und Hal&ke, Chemnitz. 


csc S SSS SSS SL SSS TL LS SS SS SS SL SL SSS SS TS 


Generaldirektor Kewa 
Technischer Direktor Kroher. 


Das Werk ist aus einer Verlagerungstelle hervorgegangen, die 
wihrend des Krieges von Siemens flir die Fabrikation von Vielfach- 
MeBinstrumenten Multizet aufgeZogen wurde. Es beschéftigt sich 
auch heute noch in der Hauptsache mit dem Bau von Drehspul-Snstru- 
menten.Neu hinzugekommen ist die FPertigung von eglern flir Auto- 
lichtmaschinen und Benzinstandsanzeigern.An elektr.MeBseriten 
werden gebauts 

1. VielfachmeSinstrument IMultizet. 

Die Fabrikation luuft in der unverinderten beksannten Siemens— 
Ausfiihrung.Monatlich werden mehrere 100 Stiick hergestellt. 


2. KleinmeRbriicke in Nheatstone-Schaltung. 
Die Fabrikation lauft ebenfalls in der Siemens-—Ausfiinrung. 
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3, K¥Neine runde Schalttafel-Instrumente. 
Hergestellt werden 4 Groésen mit den Gehiusecdurchmessern 50,55,30 
| und 110 mm, und zwar nur Drehspul-MeBwerke, das durch “rockenglebch= 


richter erginzt werden kann.Der Hauptumsatz liegt in den empf indlicher 
MeBzeriten mit MeSbereichen von einigen Mikro-A flir die Hochfreaunez 
meftechnik. 


4, Hinphasen-Leistungsmesser. 
in Schalttafel—-hinbaugehiuse 110 mm oder in tragbarer Ausflnrung 
Bhnlich unserer Type M. 


5. Tragbare Drehspulinstrumente. 
ie I,strumente werden in Leichtmetallgehiuse mit der Genauigkeit 


entsprechend Klasse 0,5 geliefert.Ftir echselstrommessungen werden 
gusitzlich Kupferoxydul-Trockengleichrichter eingebaut. 


6. Praizisions-Drehspulinstrumente der Klasse 0,2 (10 Ohm, 45 mV). 
Die technischen Daten des MeB8werkes entsprechen der fraheren 
Siemens—Ausfiihrung. Zur ije8bereicherweiterung dienen ansteckbare 
Vor- und Nebenwiderstinde. Als Magnet wird zur Zeit eine aus 
gegosgenen Oerstitstiicken zusammengenietete Form verwendet, die 
nreht allen von S.u.H.gestellten Anforderungen entspricht und daher 
verbessert werden soll. 


7. Lichtmarken-Galvanometer. 
Das MeBwerk hat einen Iy,nenviderstand von 3000 Ohm, der aufere 


Grenzwigerstand betrigt 90.000 Ohm, die Empfindlichkeit ca. 
3x 10° "A pro Skalenteil bei 2 x 75 Skalenteilen.Die ootische 
Einrichtung entspricht der friiheren Siemens—Ausftihrung. 


ceoe vio aaa ove Heat mae SY Ai SNL ED SONNE ND ied NOE GAY GOED SEY SON GENE ED MND 


Die hellen und sauberen Pabrikationsriume mgchen einen ausgezeich- 
neten Hindruck. Die Monkager&ume (3 x 800 m“), von denen 2 besich- 
tigt wurden, sind ginzlich mit Igelit-FuBbodenbelag ausgelegt. 
Simtliche Montagetische besitzen ebenfalls einen IgeBitbelag.In 
jedem Raum sind st&éndig 2 Frauen mit dem feuchtem Aufwischen des 
FuBbodens beschiftigt, die nach einmaligem Durchwischen sofort 
von vorn mit der Arbeit beginnen. 


Trotz der verhiltnismi3ig groBen Stiickzahlen je Type werden keine 
Wandertische verwendet (auch wihrend des Krieges nicht bei 2500 
Multizet-Instrumenten/iionat).Die Montagetische sind parallel zu den 
peiden Fensterseiten in je 3 Iéingsreihen angeordnet, sodaf in der 
Mitte ein breiter Gang freibleibt. 


Das Werk besitzt eine eigene Isolierstoffpreferei, in der alle 
PreBstoffgehiuse und-Teile in ausgezeichneter Gualitat hergestellt 
werden. Das Rohmaterial wird augirkner bezogen. Mit dem nétigem Druck 
ist es bisher gelungen, die PreBmasse in ausreichender Nenge und 
Giite ohne Gesteinsmehlbeimischungen zu erhslten. 


aitee em Aa et ee te ie i cme ED Me ae MY HAD cma new cety een Sil ames eats SNR me nee 


Piir die kleinen runden Instrumente und fiir die Tischinstrumente 
werden gesinterte Ringmaghete von den Werrawerken verwendet.Der 
Magnet ftir Prizisionsinstrumente ist vorluufig noch aus gegossenem 
Oerstitstiicken zusammengesetzt (genietet).Da das ganze MeSwerk aber 
verhiltnismiSig klein ist und nur eine kurze Skala gestattet, ist die 
Einhealtung der K,asse 0,2 sehr problematisch. Es goll daher ein 
never groé3erer Magnet bei den Werrawerken fur Priizisionsinstrumente 
entwickelt werden. Da auch AT vor der Aufgabe steht 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000140001-9 


r 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000140001-9 
5 


’ 25X1A 


steht, den bisher ftir Prazisionsinstrumente verwendeten Hut: 
wagneten 2u ersetzen, wurde beschlossen, die Entwicklung des = - 
neuen Magneten gemeinsam durchgufiihren. Svehe Beroht wm2e4s0! 


Interessant ist, daB das Werk sdmtliche Spiralferdern fiir die 
Instrumente selbst herstellt. Das Rohmaterial wird von der Firma 
Thiele und Steinert/Freiberg Sa. gewalzt. Die Gliigbehandlung 
flhrt das Yerk selbst durch. Ig gewissem Umfange ist auch eine 
Lieferung von Spiralfedern an AT médglich. Siemens und Halske wird 
eine Aufstellung tiber unseren Spiarlfedernbedarf erhalten und die 
Liefermdglichkeit prtifen. 


Htittenwerk Thale. 


Pome oemnedronerperfioeefoeeoran rnin pms} vin sandra uence naaervinigoc este oad 


Chefingenieur Michailow : / 
Dr.Eisenkolb —> 434 snzwischer an dve TH /Dresclen gekommen ; 


Herr Leurer 


Zzunéchst wurde die Spezifikationsliste unserer Qualtitsblech- 
anforderung besprochen (siehe Sonderbericht an die Versorgungs- 
abteilung). 


Unsere Vorschlige, magnetisch weiches BHisen flir Telefonrelais 
durch das Sinterverfahren zu erhalten, h&lt Thale nicht fiir durch- 
fltihrbar.Es wurde uns aber mitgeteilt, da wihrend des Krieges 

ein Sonderstahl,Sonderdynamoblech S*gewalzt whrde, das ebenfalls 
fiir Relais verwendet wurde. Die magnetischen SBigenschaften sind 
Thale nicht bekannt. Die kleinste Menge, die von diesem Sonder- 
stahl hergestellt werden kann, betrigt aber lo bis 12 to.Um den 
kostspieligen Versuch,dessen trgebnis nicht sicher ist, £u sparen, 
soll zunéichst 


Tafel 4 nmgstark und 
1 Tavel 1,3 mm stark aus St VIII K (DW 76.23) 


gewalzt werden. Streifen von diesem Material sollen von AT vor und 
nach dem Glithen auf ihre Koerzitivkraft untersucht werden. 


V. Friemann und Wolff, Zwickau 


Techn.Direktor Lorenz 


Die Firma stellt Lampen und Akkumulatoren ftir den Gebrauch in 
Bergwerken unter Tage her.Fur die Ladeeinrichtung der Grubenlampen 
wurde um ein Angebot auf Gleichricnter flir 110 V Gleichstrom und 

24 kW gebeten.Der Bedarf betriigt lo Sttlick/Yonat. Wenn sich kein 
allzu groBer Preisuntergchied gegentiber den bisher verwendeten 
Liotorgeneratoren ergibt, besteht Aussicht, den Auftrag auf leufende 
Lieferung der Gleichrichter zu erhalten. 


AuBerdem klirte He-:r Tatarinow die Liefermézglichkeit von Aluminium 
folie fiir die Hlelktrolvdkondensatoren-lerstellung in Ndé»pelsdorf, 
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